Amena y Fe 


INFORME ANALÍTICO DE AGUAS - N* A-09/09634 


COMPAÑIA AGRICOLA Y LECHERA QUILLAYES DE PETEROA L 
CAMINO DE LORETO S/N, RONQUEN SUR PDO. 26 Y 1/2 
CL- CALERA DE TANGO CALERA DE TANGO 


CLIENTE: 


Fecha de Muestreo: 
Hora: 

Fecha de Recepción: 
Fecha de Inicio: 
Fecha de Fin: 
Muestreador 


A-15530-CH (NCh 409 Agua Potable) 


Parámetro Resuttada_ Unidades Procedimiento de Análisis 
AsencO TA BE mal SM3T20B Ed 21 
Cadinio Total <002 ma SM 31208 Ed 24 
Cobre Total A] SM31ZDR Ed 21 
Cromo Total <009 ml SM31208 Ed 21 
Hiro Total 00% ml SM3IZ08 Ed 21 
Magnesio Tolal E] SM31208 Ed 21 
Menganeso Total <0008 mal SM 31206 Ed.21 
Marco Total <00t mal SM 31208 Ed.21 
Pmo Total <005 mal SM 31208 Ed 21 
¡Señorio Total <09004 ml SM 31208 Ed 21 
Zoo Total <0008 mal SM3IA0B Ed 21 
pl 748 ME-29:2007 (SISS) 
Olor ME-25:2007 (SISS) 
Color Verdadero <2 Pito ME-24-2007 (SISS) 
Sator ME26-2007 (SISS) 
Tute <03 NU ME-032007 (SIS) 
Cianuro <0p4 mat SM4EDOCN E Ed 21 
Cloro tre 0 ma ME 39:2007 (SISS) 
Claros 1682 man ME-282007 (SISS| 
Forros <0p8 mal ME-05:2007 (Si5S) 
Súlilos Totales: E] SM 45005048 Ed 21 
Saldos Disuettos Tolales 1028.00 mal ME-31-2007 ($159) 
Compuestos Fertcs “0002 mA ME32-2007 (SISS) 
Niltogeno Almoniacal <006 ma SM 4600 NH H Ed 21 
Nitrógeno Nítrato 786 mn SM 4500 NOS B Ed 21 


ETIFICO QUE LA FOTOCOPIA Q 
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INFORME ANALÍTICO DE AGUAS - N* A-09/09634 


CLIENTE: COMPAÑIA AGRICOLA Y LECHERA QUILLAYES DE PETEROA L 
CAMINO DE LORETO S/N, RONQUEN SUR PDO. 26 Y 1/2 
CL-CALERA DE TANGO CALERA DE TANGO 


Tipo de Muestra: AGUA POTABLE Fecha de Muestreo: 14-oct-09 
Deseripción: Hora: 17:45 
Unidad de Gestión: Fecha de Recepción: 15-oct-09 
Fecha de Inicio: 15-oct-09 
Código de Análisis: A-1530-CH (NCh 409 Agua Potable) Fecha de Fin: 23-oct09 
Muestreador. Cliente 
ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO 
Parámetro Resultado Unidades Procedimiento de Análisis 
Miregeno NEÑO ] AT y 
Razón Nitrato=Nitrito. 055 'ME=17-2007 (SISS) 


Observaciones: Análisis de Sabor= Insipido, cumple norma a/Á2. y 64) 
Color medido a pH 7,43. 
CERTIFICO QUE LA FOTOCOPIA QUE 
PRECEDE ES COPIA FIEL DEL DOCUMENTO 
ORIGINAL QUE HE TEN¡DO ALA VIBTA 
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INFORME ANALÍTICO DE AGUAS - N? A-09/09635 


CLIENTE: COMPAÑIA AGRICOLA Y LECHERA QUILLAYES DE PETEROA L 
CAMINO DE LORETO S/N, RONQUEN SUR PDO. 26 Y 112 
CL-CALERA DE TANGO CALERA DE TANGO 


Tipo de Muestrz AGUA POTABLE Fecha de Muestreo: 14-oct09 
Descripción: Hora; 1745, 
Unidad de Gestión: Fecha de Recepción: 15-0ct09 
Fecha de Inicio: 15-00t09 
Código de Analisis: CH-A-002 (NCh 409) Fecha de Fin: 19-00t09 
Muestreador Cliente 
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 


Resultado Unidades Procedimiento de Analisi 
mm 


Escerichia col 52 NMPAOOmI —— ME-Ot2DO7(SISS) 


Observaciones: RESULTADO <2 NMP/100 ML SIGNIFICA AUSENCIA 


CERTIFICO QUE LA FOTOCOPIA QUE 
(CEDE ES COPIA FIEL DEL DOCUMENTO 
¿GINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA 


Fdo: Responsable de Laboratorio. 
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